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DVORAK DI HUMBLE BAYTOWN TA YUDA HUMBLE BAYTOWN'S DVORAK ASSISTS 

MECHANICAL ENGINEERING DIVISION : MECHANICAL ENGINEERING DIVISION 

etait Seated elt Se elas Whole et loco ote ieee ee UN 

Jerry Dvorak di Humble su refineria na Baytown Jerry Dvorak of Humble 's Baytown refinery 
actualmente ta asistiendo Mechanical Engineering is presently assisting Mechanical Engineer-= 
Division cu evaluacion di varios problemanan : ing Division in appraising several structu- 
estructural. E tin hopi experiencia den haya~ ral problems, He is widely experienced in 
mento di causa di problema y den trabao involvi trouble shooting and problem solving work, 
pa resolve nany y e ta un frecuente participante and is a frequent participant in the conn? te 
den e actividadnan di comite’ di A.P.I.y otro | tee activities of A.P.I. and other engineer- 
sociedadnan di ingenierfa. ing societies. 

CAMINA ENTRE TANKINAN 475-476 | ROAD BRTWEEN TANKS 475/476 
-CERRA PA DOS DIA | CLOSED FOR TWO DAYS 

EH camina entre tankinan 475 y 476 lo ta cerra The road between Tanks 475 - 476 will be 
henter dia ariba Diahuebs y Diabierna pa motibo closed all day on Thursday and Friday due 

di instalacion di tuberfa den e lugar ey. to installation of pipelines in the area. 
STICHTING CARNAVAL TA ANUNCIA CARNIVAL FOUNDATION ANNOUNCES © 

CONCURSO DI TUMBA TUMBA CONTEST 

Stichting Arubaans Carnaval a organiza un | The Carnival Foundation has organized a 
concurso di tumba cual lo tuma lugar den : _ tumba contest which will take place at the 
Wilhelmina Stadion Februari 5. Esaki ta di Wilhelmina Stadium February 5. This is the — 
promer biaha cu tal concurso ta ser ten{ como first time that such a contest will be held 
parti di actividadnan di Carnaval. Tres as part of the Carnival activities. Three 
premio na efectivo a ser anuncid pa e paneer cash prizes have been announced for the 

nan di e concurse. winners. 

SLIP DI SEGURIDAD TA INDICA SAFETY SLIPS INDICATE 

EMPLEADO SU CONOCEMENTO DI PELIGRO © EMPLOYEES. AWARENESS OF HAZARDS 

Safety Section ta reporta un cantidad di 275 The Safety Section reports the receipt of 
Slip di seguridad durante December. Na November, e75 safety slips during December. In 
empleadonan a manda aden 390 slip di seguridad. November, employees turned in 390 safety 

Bo ta haciendo tur loke bo por pa preveni | slips. Are you doing all you can to prevent 
accidentes? Bo ta reporta tur peligro di accidents? Do You report safety hazards? — 
seguridad? | | . 
TOCANTE HENDE Y MASHIN.ceoes ABOUT MEN AND MACHINES ...e0. 


If you are not authorized to operate a 
machine leave it alone, 
Remove covers or guards that enclose 
moving parts only when it is necessary to 
make repairs or adjustments. And be sure to 
fy replace the cover or guard after the repair 
ea) or adjustment is completed. 
me) Always dress in comfortable, wellfitting 


Oi bo no ta autoriza pa traha cu un mashin 
no mishi cu n'e. 

‘Kita e tapaderanan of proteccionnan cu ta 
cubri e partinan cu ta move solamente 

ora cu ta necesario pa haci reparacion 

of ahustamento. Y sea sigur di bolbe 

pone tapadera of proteccion despues cu 
reparacion of ahustamento a ser haci, or 
Semper bisti panja comfortable y cu ta pas eee clothes that suit your job. 

bon y cu ta adecuado pa bo trabao, ee Be sure to wear any protective clothing or 
Sea sigur di bisti cualkier panja of equipo equipment that is recommended for your . 
protectivo cual ta recomenda pa bo trabao. as ae eo 
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